Sonata in c (K 37) 

for String Ensemble 



Violin II 



Allegro J = 1 



10 



Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Arr. Michel Rondeau 



k 



J i Lircm 




--»* 



^E 



f 



* 



V i r JJ J 'J £ 



£ 






j >?LLr J Jj' i r ^ 



11 k 






^fc^E^^ 



^ 



*±t 



75 



3Et 



^55q 



*S 



20 



^S 



^= 



24 

P HJ r 



3EEg 



^ 



27 



<%+ 



=5 



3± 




++< 



^ 



* 



© 2008 - Gatineau,Qc.Ca. 



Sonata in c (K 37) 



31 



<*v 



M 



m 




** 



m 



r f f r 



34 



fi£k 



m 



9 0- 



? 



f''r J^p^rrrr-^ 



40 



43 



J3=£ 



? ? gp*^" 



*-«^L 



47 H^a 



' I LT^rrrrp 



50 

P J> M-l 1 


a- : -S 


rH 






r f nJ^ 




R - i — * — 


§> J i J JJJ N J^J «Q J * 


— • ' 








hN ' J 


y=y^ 


3#^ 



